S. f P. 


Inż. KAZIMIERZ 


CHOWANI 


prac. naukowy Instytutu Metali Niezelaznych w Skawinie 


przeżywszy lat 64, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 11 maja 1965 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby 'w Swoszowicach Nr 148 do 

kościoła parafialnego w Wróblowicach nastąpi we czwartek 18 bm. 

o 'godzinie 14:30, skąd po odprawionych egzekwiach odbędzie się 

eksportacja na cmentarz parafialny, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku: 


żona, córka, synowie, siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


` odprawione zostanie w piątek dnia 14 bm. o godzinie w kościele 
parafialnym w Wróblowicach. 
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